JÓZEF 


HOWANIEG „SOKÓŁ” 


przeżywszy lat 58, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 7 września 1958 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele na cmentarzu rakowickim 
w środę dnia 10-20 bm. o godzinie 11-tej, po czym nastąpi wyprowadzenie zwlok na miejsce 
wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają: 


żona, córka, syn i rodzina. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr5 
Kraków, ul. Grzegórzecka 7 — Tel. 569-59 


D. Z. 4124/58 — 35 


